 Care este durata de viata a vaccinului anti-COVID dupa ce este scos de la -80 grade Celsius? Ads Actualitate Politic Business Sport Life Show Login Arhiva Social vaccin covid Care este durata de viata a vaccinului anti-COVID dupa ce este scos de la -80 grade Celsius? Autor: Laurentiu Sirbu Sambata, 26 Decembrie 2020, ora 09:00 11849 citiri Medicul epidemiolog Valeriu Gheorghita a declarat sambata, 26 decembrie, la Institutul Cantacuzino unde au fost primite primele 10 000 de doze de vaccin ca acesta are o durata de viata de 120 de ore, sau cinci zile, la o temperatura de 2 grade, odata ce este scos din frigiderele speciale unde este pastrat la temperaturi intre -60 si -90 de grade Celsius "Dupa ce vaccinul e scos la o temperatura de 2-8 grade are o durata de viata de 5 zile Dupa ce un flacon e scos la temperatura camerei, are o durata de stabilitate de 6 ore Intr-un flacon sunt 5 doze Aceste 10 000 de doze, din aceasta tara vor fi livrate spre centrele regionale, la un lant de frig obisnuit de 2-8 grade Raspunsul imun incepe sa devina protector la 14 zile dupa prima doza, insa beneficiile sunt mai multe dupa 7 zile de la a doua doza Inceputul lunii aprilie este momentul la care estimam inceperea etapei a treia de vaccinare Nu avem nevoie de investigatii care trebuie facute anterior vaccinarii, tinand cont ca se face triajul la centrul de vaccinare", a declarat Valeriu Gheorghita Acesta a precizat ca scopul autoritatilor este vaccinarea a 10,7 milioane de cetateni "Sunt contractate circa 10 milioane doze de la Pfizer, dar la nivelul Comisiei Europene sunt contracte si cu celelalte companii, astfel incat sa putem vaccina in Romania circa 10,7 milioane de persoane, adica circa 70% din populatia adulta Ads Durata nivelului de protectie nu are un raspuns ferm medical si stiintific, se estimeaza insa ca va fi de durata mai mare decat raspunsul imun dupa boala Doar prin informarea corecta oamenii vor putea sa decida daca vor sa se vaccineze Reactiile adverse sunt de intensitate usoara-medie, cele mai frecvente locale - durere, roseata, umflatura local sau dureri de cap, febra, greata Au fost reactii majore la cateva persoane cu istoric alergic major Presedintele, premierul se vor vaccina la momentul potrivit, adica atunci cand incepe etapa de vaccinare a demnitarilor", a mai precizat medicul Prim-ministrul Florin Citu a declarat sambata, dupa ce primele 10 000 de doze de vaccin anti-COVID au ajuns la depozitul de la Institutul Cantacuzino, din Capitala, ca este un moment important si ca Romania va avea 10 milioane de doze de vaccin Transportul cu vaccinuri a fost asteptat de prim-ministrul Citu, seful DSU Raed Arafat , coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghita, de ministrul Sanatatii Vlad Voiculescu si de ministrul Apararii Nicolae Ciuca Ads Cutiile cu doze de vaccin au fost descarcate de militari, iar dupa intrarea in depozit, unde sunt pastrate la temperatura de - 80 de grade Celsius, vor fi trimise catre centrele regionale Vaccinarea incepe duminica, la ora 9:00, la spitalele "Matei Bals" si "Victor Babes", in conditiile in care primii vaccinati sunt medicii si asistentele din prima linie a luptei cu pandemia de COVID-19 Transportul cu vaccinurile a intrat vineri in tara, pe la Vama Nadlac ll, si a fost preluat de o escorta a Jandarmeriei si Politiei, care l-a insotit pana la Bucuresti VIDEO Vaccinul anti-COVID a ajuns la Institutul Cantacuzino Florin Citu: Maine incepe campania de vaccinare Saptamanal vom primit 140 000 de doze Cat de fezabil este parlamentul unicameral cu 300 de locuri: "Statul de drept exista pentru a evita domnia gloatei manipulate de populisti ipocriti precum Basescu" Ads Scrie pe Ziare Com Citeste si: Valeriu Gheorghiță, replică nervoasă după ce ÎPS Teodosie a spus că vaccinurile sunt experimentale: ”Nu văd ca aceste persoane să fie responsabilizate într-un fel saul altul” Coodonatorul CNCAV, Valeriu Gheorghiță, a declarat vineri, 10 decembrie, că declarații despre vaccinul anti-Covid precum cele făcute de Arhiepiscoul Tomisului ar trebui să înceteze IPS Teodosie, noi declaraţii false despre imunizarea anti-COVID: „Numai cei ce s-au vaccinat au murit, iar cei care nu s-au vaccinat nu au murit” Arhiepiscopul Tomisului, Înalt Prea Sfinţitul (IPS) Teodosie, a făcut joi, 9 decembrie, noi declaraţii controversate despre vaccinul împotriva COVID-19, afirmând că nu ar exista nişte # Valeriu Gheorghita , # vaccin COVID , # pandemie coronavirus Romania Ne puteți urmări și pe pagina noastră de Facebook sau pe Google News Sursa: Ziare com Comentarii MosCraciun Click pentru a vedea sistemul de punctaj "> rank 5 Poae ca nu este o coincidenta inceperea vaccinarilor odata cu nasterea lui Iisus Cristos Nu sunt bigot, dar sunt respectuos fata de credinta, de orice credinta Vezi tot MosGerila Click pentru a vedea sistemul de punctaj "> rank 5 Vaccinul este pasaportul pentru o viata normala In urma recoltarii datelor post-vaccin din SUA si MB, lumea medicala spera ca incepand din aprilie, viata Vezi tot Vezi toate comentariile (10) Adauga comentariu Parteneri Ziare Com DigiSport ro Decizia luata de Mercedes dupa ce FIA a respins contestatia formulata la finalul Marelui Premiu de la Abu Dhabi ObservatorNews ro "De ce sa traga, e criminal? A omorat oameni?" Familia soferului fugar din Tulcea il apara, desi un copil de 13 ani a cazut victima nevinovata Adevarul ro Francezul stabilit in Romania care a realizat primul Logan electric: "Mi-am vandut apartamentul ca sa incep afacerea" Ads Top stiri din Actualitate Zeci de biciclete donate de un ONG unor copii orfani din București, ”confiscate” de DGASPC: ”Mi-au spus că nu au spațiu” Coronavirus România Prima zi cu mai puțin de 500 de cazuri în ultimele 4 luni Procurorii au început urmărirea penală in rem pentru purtare abuzivă în cazul copilului de 13 ani împuşcat din greşeală de un poliţist VIDEO Joe Biden a declarat stare de dezastru major în Kentucky după tornadele devastatoare VIDEO Șofer, prins băut la volan într-o mașină peticită și fără cauciucuri Cum a explicat bărbatul situația ciudată polițiștilor Un an de la inaugurarea trenului dintre București și Aeroportul Otopeni Ce a fost bun și ce probleme mai sunt de rezolvat Toate stirile din Actualitate Ads Ads Urmărește-ne pe: explozie cluj accident Bucuresti teste saliva Tulpina Omicron Viitorul Europei restrictii Loteria vaccinarii Marian Neacsu Laura Vicol Mihai Sora Sorin Grindeanu Nicolae Ciuca Dacian Ciolos Colin Powell Ludovic Orban Klaus Iohannis Liviu Dragnea Viorica Dancila Raluca Turcan Clotilde Armand Florin Citu Abonare breaking news Toggle Abonare la stiri din Actual Toggle Business Toggle Sport Toggle Life Toggle Dark mode Toggle Mareste fontul Comunitate Platforma pentru solutionarea litigiilor Sitemap Termeni si conditii Politica de confidentialitate Politica de cookie Setari confidentialitate Contact Urmareste-ne pe: Aboneaza-te la notificarile Ziare com: Breaking News Toggle Actual Toggle Business Toggle Sport Toggle Life Toggle Nu multumesc! Ok, ma abonez! Pentru a va abona la notificarile Ziare Com apasati butonul de sus Allow sau Permite &times; Orase selectate: Selecteaza si alte orase de mai jos Inchide Salveaza &times; Login Username: Parola: Mi-am uitat parola Creeaza cont &times; Reguli de votare 1 S-a mai votat de pe acest ip - La multe companii, la dispozitia angajatilor este pusa o singura adresa de ip Este posibil ca un coleg de-al dvs sa fi votat deja acest comentariu In aceste conditii, exista o solutie pentru a putea vota: va faceti un cont, deveniti membru al comunitatii Ziare com si votati, logat, orice comentariu doriti 2 Vreti sa votati propriul comentariu - Pentru o evaluare cat mai obiectiva a comentariilor, cei care posteaza nu-si pot vota propriul comentariu Inchide 